DZIENNIR URZĘDOWY 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


Warszawa, 15 grudnia 1955 r. 


„Zarządzenia Ministra Budownictwa Miast i Osiedli 


Póz. 147 — Nr 187 z 16 XI 55 r. w sprawie uregulowania 
w Ministerstwie Budownictwa Miast i Osiedli 
niektórych zagadnień kompetencyjnych doty- 
czących planowania i sprawozdawczości. 


Poz. 148 — Nr 188 z 18XI55 r. w sprawie opracowywania 
planów produkcyjnych oraz kosztów własnych 
w zakresie produkcji pomocniczej i usług. 


Poz. 149 — Nr 190 z 22 XI 55 r. w sprawie przyjmowania 
spłaty niektórych wierzytelności przypadają- 
cych przedsiębiorstwom podległym Ministrowi 
Budownictwa Miast i Osiedli. 


Nr 20 


Poz. 147—152 


Sp TREŚĆ 


Okólniki Ministra 


Poz. 150 — Nr 50 z 14 XI.55 r. w sprawie obowiązku współ- 
pracy jednostek organizacyjnych resortu Mini- 
stra Budownictwa Miast i Osiedli w realizacji 
zadań bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Poz. 151 — Nr 51 z 25 XI 55 r. w sprawie postępowania 
przy odmowach zapłaty przez zleceniodawców 
za roboty budowlono-montarzowe. 


Pismo okólne Ministerstwa 
Poz. 152 — Nr 75 z 11 XI 55 r. w sprawie przestrzegania 


przepisów o ochronie pracy pracowników mło- 
docianych i kobiet. 


| Komunikaty 
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ZARZĄDZENIE Nr 187 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 16 listopada 1955 r. 


w sprawie uregulowania w Ministerstwie Budownictwa 
Miast i Osiedli niektórych zagadnień kompetencyjnych do- 
tyczących planowania i sprawozdawczości. 


(L. dz. PL/4/4738/55) 


$ 1. Uchyla się zarządzenie Nr 314 Ministra Budownictwa 
Miast i Osiedli z dnia 3 grudnia 1953 r. w sprawie uregulo- 
wania w Ministerstwie Budownictwa Miast i Osiedli niektó- 
rych zagadnień kompetencyjnych dotyczących planowania 
i sprawozdawczości (Dz. Urz. MBMiO Nr 23, poz. 210). 

$ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 listopada 
1955F. 


Minister R. Piotrowski 
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ZARZĄDZENIE Nr 188 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 18 listopada 1955 r. 


w sprawie opracowywania planów produkcyjnych oraz kosz- 
tów własnych w zakresie produkcji pomocniczej i usług. 


(L. dz. PL/5/4285/55) 


W celu uregulowania właściwości jednostek organizacyj- 
nych Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli odpowie- 
dzialnych za opracowanie planów produkcyjnych oraz kosz- 
tów własnych w zakresie produkcji pomocniczej i usług 
wykonywanych w ramach organizacji przedsiębiorstw budo- 
wlano-montażowych, zarządza sią, co następuje: 

$1. Z dniem 1 stycznia 1956 r. opracowanie projektów 
planów rocznych oraz nadzór nad sporządzaniem szczegóło- 
wych planów rocznych i operatywnych obejma: 


— Departament Produkcji Pomocniczej w zakresie planowa- 
nia produkcji pomocniczej przedsiębiorstw budowlano- 
montażowych oraz kosztów własnych tej produkcji, 
Centralny Zarząd Transportu w zakresie planowania 
kosztów własnych usług transportowych, wykonywanych 
w ramach przedsiębiorstw budowlano-montażowych, 
Zarząd Maszyn i Urządzeń w zakresie planowania usług 
sprzętu budowlanego, wykonywanych w ramach przed- 
siębiorstw budowlano-montażowych oraz kosztów włas- 
nych tych usług. 


§ 2. W terminie do dnia 30 listopada 1955 r. Departament 
| Produkcji Pomocniczej, Centralny Zarząd Transportu i Za- 
rząd Maszyn i Urządzeń przedstawią do podpisu Ministra 
opracowane przez nich w zakresie właściwości ustalonych 
w $ 1 i uzgodnione z zainteresowanymi jednostkami zarzą- 
dzenia oraz instrukcje, dotyczące operatywnego planowania 
kwartalno-miesięcznego produkcji i usług oraz kosztów 
własnych. 

§ 3. Zarządzenia i instrukcje określone w $ 2 powinny być 
przesłane przedsiębiorstwom  budowlano-montażowym w 
terminie do dnia 15 grudnia 1955 r. 

§ 4. Departament Planowania będzie koordynować nadal 
| prace w zakresie planowania produkcji pomocniczej i usług. 

$ 5. Departament Cen Kosztorysów i Umów w terminie 
do dnia 31 grudnia 1955 r. prześle zainteresowanym jednost- 
kom cenniki wyrobów produkcji pomocniczej i usług baz 
sprzętowych, stanowiące podstawę dla rozliczeń wewnętrz- 
nych w ramach organizacji przedsiębiorstw budowlano-mon- 
tażowych. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi 
1955 r. 


w życie z dniem 18 listopada 


Minister R. Piotrowski 
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ZARZĄDZENIE Nr 19 


MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 22 listopada 1955 r. 


w sprawie przyjmowania spłaty niektórych wierzytelności 
przypadających przedsiębiorstwom podległym Ministrowi 
Budownictwa Miast i Osiedli. 


(L. dz. FI/3/1190/55) 


W wykonaniu uchwały Nr 738/55 Prezydium Rządu z dnia 
10 września 1955 r. w sprawie przyjmowania spłaty niektó- 
rych wierzytelności przysługujących przedsiębiorstwom prze- 
jętym przez Państwo na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych ga- 
łęzi gospodarki narodowej zarządza się, co następuje: 

$ 1. Wierzytelnościami w rozumieniu zarządzenia są zobo- 
wiązania obywateli polskich i polskich osób prawnych, przy- 
padające na rzecz przedsiębiorstw, które na podstawie usta- 
wy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa 
podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 3, 
poz. 17) zostały przejęte przez przedsiębiorstwa podległe Mi- 
nistrowi Budownictwa Miast i Osiedli. 
| § 2. Przyjmowanie spłaty wierzytelności, o których mo- 
wa w $ 1, dokonuje się na zasadach określonych w art. 10i11 
dekretu.-z dnia 27 lipca 1949 r. o zaciąganiu nowych i okre- 
Śleniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych 
(Dz. U. Nr 45, poz. 332) oraz w ustawie z dnia 28 październi- 


Nr 20 


DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


Str. 2 


ka 1950 r. o zmianie systemu pieniężnego (Dz. U. Nr 50 poz. 
459) i w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy. 

§ 3. Kwoty spłaconych wierzytelności należy odprowa- 
dzać do Narodowego Banku Polskiego V Oddział Miejski w 
Warszawie na rachunek dochodów budżetu centralnego Mi- 
nisterstwa Budownictwa Miast i Osiedli — Zarząd Admini- 
stracyjno-Gospodarczy — Nr 1529-91-134 z zarachowaniem 
na część 6 dział 5 rozdział 13 $ 2. 

$ 4. Do przyjmowania wierzytelności, jak i do wydawa- 
nia zezwoleń na wykreślenie z ksiąg wieczystych hipotek 
zwyczajnych i kaucyjnych, które dotyczą spłaconych wierzy- 
telności upoważnieni zostali: Dyrektor Departamentu Finan- 
sów — Obywatel Jerzy Kubiszewski oraz w jego zastępstwie 
Wice-Dyrektor Departamentu Finansów — Obywatel Jerzy 
Nowak. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 listopada 
1955 m. 


Minister R. Piotrowski 
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OKÓLNIK Nr 50 


MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


z dnia 14 listopada 1955 r. 


w sprawie obowiązku współpracy jednostek organizacyjnych 
resortu Ministra Budownictwa Miast i Osiedli w realizacji 
zadań bezpieczeństwa i higieny pracy. 


(L. dz.: GI-BHP/903/55) 


W celu poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 
resorcie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli ustala się, co 
następuje: 


1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pra- 
cy (BHP) w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi 
Budownictwa Miast i Osiedli, za przestrzeganie przepisów 
o bezpieczeństwie i higienie pracy, za należyte wyposaże- 
nie załogi i stanowisk pracy w sprzęt i urządzenia, za 
zabezpieczenie przed wypadkami oraz za właściwą orga- 
nizację pracy — obciąża bezpośrednio dyrektora przed- 
siębiorstwa, a także naczelnego inżyniera i kierowników 
jednostek wykonawczych przedsiębiorstwa (zarządu, od- 
cinka, budowy, kierownika robót, bazy, biura), w grani- 
cach ich obowiązków służbowych. 


2. Dyrektorzy przedsiębiorstw: 


1) zapewnią w terminie do dnia 31 grudnia 1955 r. dosta- 
teczną obsadę służb bezpieczeństwa i higieny pracy, 
gwarantującą należytą obsługę spraw, związanych z 
BHP, zgodnie z: 


a) zarządzeniem Nr 48 Ministra Budownictwa Miast 
i Osiedli z dnia 2 marca 1954 r. w sprawie organizacji 
i zakresu działania służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy na budowach i w zakładch pracy, podległych 
Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli (Dz. Urz. 
MBMiO Nr 5, poz. 28), 
zarządzeniem Nr 102 Ministra Budownictwa Miast 
i Osiedli z dnia 15 maja 1954 r., zmieniającym zarzą- 
dzenie w sprawie organizacji i zakresu działania służ- 
by bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. Urz. MBMiO 
Nr 9, poz. 60), oraz 
c) okólnikiem Nr 23 Ministra Budownictwa Miast 
i Osiedli z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie przyjmo- 
wania, zwalniania i przenoszenia personelu inżynie- 
ryjno-technicznego służb bezpieczeństwa i higieny 
pracy w resorcie Ministra Budownictwa Miast i 
Osiedli (Dz. Urz. MBMiO Nr 9. poz. 61); 


2) spowodują bezzwłocznie nawiązanie jak najściślejszej 
współpracy między służbami inwestycyjnymi, a komór- 
kami BHP przedsiębiorstw w celu uwzględniania we 
właściwym czasie potrzeb w zakresie BHP w projek- 
tach planów inwestycyjnych oraz zobowiążą służby in- 
westycyjne do zawiadamiania służb BHP o rozpoczęciu 
prac nad projektem planu; 

3) zwrócą szczególną uwagę na przestrzeganie właściwego 
i zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami 
ustawiania i eksploatowania rusztowań wszelkich ty- 
pów; 

4) spowodują zaopatrzenie wszystkich maszyn i urządzeń 
pracujących na budowach i w zakładach produkcji po- 


b 


= 


mocnicznej w instrukcje obsługi tych maszyn, uwzględ- 
niające podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 


3. Zobowiązuje się Dyrekiora Gabinetu Ministra w terminie 
do dnia 25 listopada 1955 r. do: 


1) wydania polecenia, zobowiązującego dyrektorów cen- 
tralnych zarządów (zarządów) oraz nadzorowanych 
przedsiębiorstw do regularnego organizowania, pod 
przewodnictwem maczelnych inżynierów, kwartalnych 
odpraw i narad roboczych wspólnie z techniczną in- 
spekcją pracy i omawiania na nich spraw dotyczących 
stanu i potrzeb w zakresie BHP, jak również analizowa- 
nia stanu BHP przy każdorazowej ocenie realizacji za- 
dań produkcyjnych, 

2) zwiększenia o dwa etaty dotychczasowej obsady sta- 
nowiska Głównego Imspektora Bezpieczeństwa i Higie- 
ny Pracy i zapewnienia odpowiednich grup Uposaże- 
nia dla umożliwienia zaangażowania sił technicznycn 
wysoko-kwalifikowanych oraz przeanalizowania grup 
zaszeregowania poszczególnych stanowisk pracy dotych- 
czasowej obsady stanowiska Głównego Inspektora Bez- 
pieczeństwa i Higieny Pracy. 


4. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Techniki do: 


1) wprowadzenia i upowszechnienia w terminie do dnia 
1 lutego 1956 r. instrukcji Nr 245 i 246 Instytutu Orga- 
mizącji i Mechanizacji Budownictwa w sprawie stoso- 
wania rusztowań z rur stalowych i wydania zakazu 
ustawiania rusztowań sprzecznie z zasadami podanymi 
w wyżej wymienionych instrukcjach, 

2) zbadania przydatności norm ustawiania rusztowań 
drewnianych, opracowanych przez Ministerstwo Bu- 
downictwa Przemysłowego i ewentualnego zgłoszenia 
wniosku o ustanowienie tych norm jako norm resorto- 
wych Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli i póź- 
niejszego wprowadzenia ich w życie w terminie do dnia 
30 września 1956 r. 

3) przeprowadzenia normalizacji przenośnych budynków, 
związanych z urządzeniem placu Ludowy (pakamery, 
umywalnie z bolierami do podgrzewania wody, szatnie 

„itp) oraz normalizacji obudowy maszyn na placach bu- 
dów, z uwzględnieniem warunków ochrony pracy osób 
zatrudnionych przy obsłudze tych maszyn, 

4) opracowania w terminie do dnia 31 grudnia 1955 r. za- 
rządzenia w sprawie właściwego zagospodarowania pla- 
ców budowy, zwłaszcza w zakresie urządzenia i zaopa- 
trzenia pomieszczeń dla pracowników, urządzeń higienicz- 
no-sanitarnych i właściwej organizacji transportu wew- 
nętrznego, 

5) dopilnowania realizacji postanowien zarządzenia Nr 34 
Ministra Budownietwa Miast i Osiedli z dnia 22 lutego 
1955 r. w Sprawie sporządzania projektów organizacji 
budowy i robót przez zorganizowane przy przedsiębior- 
stwach budowlano-montażowych oddziały projektowa- 
nia organizacji robót oraz obowiązku stosowania do- 
kumentacji organizacji (Dz. Urz. MBMiO Nr 4. poz. 34) 
i wprowadzenia w terminie do dnia 1 lutego 1956 r. bez- 
względnej zasady rozpoczynania robót na podstawie 
projektów organizacji robót i planu zagospodarowania 
placu budowy. 

Departamentu Produkcji 


5. Zobowiązuje się Dyrektera 


Podstawowej 


do zwrócenia szczególnej uwagi — przy lustracji budów — 
na właściwą organizację robót na budowach, właściwe 
przeprowadzanie remontów i konserwacji maszyn budo- 
wlanych oraz na zaopatrzenie maszyn wszystkich typów 
we właściwe uziomy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


6. Zobowiązuje się dyrektorów centralnych zarządów i za- 
rządów wykonawstwa budowiano-moniażowego do: 


1) przeanalizowania przyczyn niewykonania planu na- 
kładów finansowych na BHP, zwłaszcza na inwestycje 
i kapitalne remonty w okresie od 1 stycznia do 30 
września 1955 oraz zapewnienia jednostkom nadzoro- 
wanym jak najdalej idącej pomocy w pełnej realizacji 
nakładów na BHP do końca 1955 r., 

2) uwzględnienia we właściwym zakresie potrzeb BHP w 
opracowywanych planach nakładów na inwestycje, 

3) przeprowadzenia w terminie do dnia 30 czerwca 1956 r. 
szkolenia personelu inżynieryjno-technicznego (dotych- 
czas nie przeszkolonego) oraz dyrektorów i naczelnych 
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inżynierów nadzorowanych przedsiębiorstw w zakresie 
BHP na kursach III stopnia z oderwaniem od pracy, 

4) opracowania w terminie do dnia 5 grudnia 1955 r. pro- 
gramów szkolenia dla kursów wymienionych w pkt 3 i 
przedstawienia ich do zatwierdzenia Głównemu Inspek- 
torowi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, oraz do zapew- 
a, tym kursom odpowiedniego poziomu nauko- 
wego, 

5) przeprowadzenia w porozumieniu z Zarządem Głów- 

* mym Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Głównym 
Inspektorem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy weryfi- 
kacji siużby BHP centralnych zarządów oraz nadzoro- 
wanych przedsiębiorstw i obsadzenia stanowisk BHP 
zgodnie z wymaganiami uchwały Prezydium Rządu Nr 
592 z anita 1 sierpnia 1953 r. w sprawie zapewnienia po- 
stępu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy — 
w terminie do dnia 30 czerwca 1956 r. Zasady weryfi- 
kacji uregulowane zostaną w specjalnej instrukcji, 
opracowanej przez Głównego Inspektora Bezpieczeń- 
stwa i Higieny Pracy oraz Zarząd Główny Związku Za- 
wodowego Pracowników Budownictwa i Przemysłu Ma- 
teriałów Budowłanych; 


7. Zobowiązuje się Dyrektora Instytutu Budownictwa Mie- 
szkaniowego 


do powołania w terminie da dnia 1 stycznia 1956 r. kon- 
sultanta BHP, odpowiedzialnego za opracowywanie w 
planowych. pracach Instytutu problematyki BHP oraz 
opracowanie prac specjalnych z tej dziedziny. 


8. Zobowiazuje się Głównego Inspektora Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy do: 


1) przeprowadzenia w porozumieniu z Zarządem Głów- 
nym Związku Zawodowego Pracowników Budownic- 
twa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w terminie 
do dnia 31 marca 1956 r. kurso-konferencji szkolenio- 
wych w zakresie BHP dla dyrektorów i naczelnych in- 
żymierów centralnych zarządów (zarządów) oraz perso- 
nelu inżynieryjno-technicznego tych jednostek; 

2) przeprowadzenia fachowej oceny opracowanych przez 
centralne zarządy i zarządy programów szkolenia per- 
sonelu inżynieryjno-technicznego i uzgodnienia ich z Za- 
rządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, 
oraz uzgodnienia strony organizacyjnej i finansowej z 
Centralnym Zarządem Szkolenia Zawodowego Budow- 


nictwa; 
3) czuwania nad powoływaniem na wykładowców organi- 
zowanych kursów — osób o odpowiednich kwalifika- 


cjach naukowych i odpowiednim doświadczeniu w za- 
kresie ochrony i bezpieczeństwa pracy; 

4) koordynacji wykonywanych przez poszczególne jed- 
nostki organizacyjne resortu i służbę BHP zadań z za- 
kresu bepieczeństwa i higieny pracy, czuwania nad 
ścisłym zazębianiem się tych zadań i ich właściwą re- 
alizącją. 


9. Zobowiązuje się 
wszystkie jednostki organizacyjne resortu Ministra Bu- 
downictwa Miast i Osiedli do nawiązania jak najściślej- 
szej współpracy w rozwiązywaniu problemów bezpie- 
czeństwa į higieny pracy. — 
Minister R. Piotrowski 
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OKÓLNIK Nr 51 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 25 listopada 1955 r. 


w sprawie postępowania przy odmowach zapłaty przez zle- 
ceniodawców za roboty budowiano-moniożowe. 


(KS 211/38/55) 


W związku ze stwierdzeniem mechanicznego kierowania 
do powtórnego inkasa faktur na które uprzednio złecenio- 
dawca złożył odmowę akceptu bez usunięcia przez przedsię- 
biorstwo wystawiające fakturę przyczyn odmowy, ustala się, 
co następuje: 


1) 


w 


Powtórne skierowanie do inkasa faktur, na które złożono 
uprzednio odmowę akceptu może mieć miejsce tylko po 
usunięciu przyczyny odmowy zapłaty zgłoszonej przez zle- 
ceniodawcę. 


. Podstawą uznania usunięcia przeczyny odmowy zapłaty 


faktury jest pisemne oświadczenie zleceniodawcy, że fak- 
tura obejmująca sporny przerób zostanie zapłacona. Brak 
takiego oświadczenia zleceniodawcy nie pozwala na po- 
nowne złożenie faktury do zapłaty. 


Nie wykonanie warunku wymienionego w ust. 2 jest rów- 
nież nie skierowanie w przepisanym terminie spornej su- 
my przerobu do postępowania arbitrażowego powoduje 
zmniejszenie zarówno sprzedaży (konto 191) jak i prze- 
robu (sprawozdanie B-1) w następnym okresie sprawo- 
zdawczym (po upływie 30 dni od daty powstania odmowy 
zapłaty). 


Za przestrzeganie postanowień okólnika czyni się odpo- 
wiedzialnymi naczelnych inżynierów zjednoczeń i cen- 
tralnych zarządów. 


Minister R. Piotrowski 
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PISMO OKÓLNE Nr 75 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 11 listopada 1955 r. i 
sprawie przestrzegania przepisów o ochronie pracy ŚR 


cowników młodocianych i kobiet. 


(L. dz. ZP/1/3361/55) 


W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono fakty 


nieprzestrzegania przez niektóre jednostki organizacyjne re- 
sortu Ministra Budownictwa Miast i Osiedli przepisów 0 
ochronie pracy pracowników młodocianych i kobiet. m. in. 
fakty: 


1) 


2) 


3) 


zatrudniania młodocianych w wieku lat 14 lub poniżej 
lat 16, przez czas dłuższy niż 6 godzin na dobę oraz za- 
trudniania młodocianych przy robotach wzbronionych, 


niezawierania z młodocianymi umów o przyuczenie do 
zawodu i nie udzielania im należnych urlopów wypoczyn- 
kowych, 


zatrudniania kobiet przy pracach wzbronionych. 


W związku z powyższym Ministerstwo Budownictwa Miast 


i Osiedli — Departament Zatrudnienia i Płac przypomina o 
obowiązku ścisłego przestrzegania przepisów o ochronie pra- 
cy młodocianych i kobiet, a w szczególności przepisów: 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


dekretu z dnia 2 sierpnia 1951 r. o pracy i szkoleniu za- 
wodowym młodocianych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 41, 
poz. 311), 


rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 
r. w sprawie warunków przyjmowania do pracy w celu 
przyuczenia do zawodu i późniejszego zatrudnienia mło- 
docianych, którzy ukończyli 14 lat życia i nie przekro- 
czyli 16 lat życia (Dz. U. Nr 21, poz. 135), 


rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 marca 1953 r. 
w sprawie warunków przyjmowania do pracy w rzemio- 
śle, młodocianych, którzy ukończyli 14 lat życia i nie 
przekroczyli 16 lat życia (Dz. U. Nr 18, poz. 70), 
zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Pla- 
nowania Gospodarczego z dnia 12 grudnia 1951 r. w spra- 
wie zasad normowania pracy młodocianych (Mon. Pol. 
Nr A-105, poz. 1518), 

instrukcji Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 31 
lipca 1954 r. w sprawie prowadzenia przez zakłady pra- 
cy wykazów młodocianych pracowników (Mon. Pol. Nr 
A-78, poz. 922), 

rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 3 paź- 
dziernika 1985 r. o robotach wzbronionych młodocianym 
i kobietom (Dz. U. Nr 78, poz. 484), 

ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy mło- 
docianych i kobiet (Dz. U. Nr 65, poz. 636), z późniejszy- 
mi zmianami, 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. 
o pracach wzbronionych kobietom (Dz. U. Nr 12, poz. 96). 


Dyrektor Departamentu W. Kędzierski 
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KOMUNIKAT I 


W Monitorze Polskim ogłoszono: 


W Nr 100 z 31.X.55 r. poz. 1395 uchwałę Nr 824 Prezydium 
Rządu z 15.X,55 r. w sprawie trybu postępowania przy prze- 
glądzie i zmianie norm pracy. 


W Nr 102 z 8.XI.55 r. poz. 1401 uchwałę Rady Ministrów i 
Centralnej Rady Związków Zawodowych z 15.X.55 r. w spra- 
wie ufundowania sztandarów przechodnich Rady Ministrów 
i Centralnej Rady Związków Zawodowych oraz sztandarów 
przechodnich ministerstw i zarządów głównych związków 


zawodowych. 


Poz. 1406 zarządzenie Ministra Finansów z 3.X.55 r. w 
sprawie terminów złożenia rocznych sprawozdań finanso- 
wych za rok 1955. 


EOMUNIKAT II 


Wydane zostały, a nie są ogłoszone w Dzienniku Urzędo- 
wym następujące akty normatywne: 


Zarządzenie Ministra Nr 184 


z 10.X1.55 r. L. dz. CZT/3K-2/3947/55 w sprawie zabezpiecze- 
nia terminowego wyładunku wagonów kolejowych. 


Zarządzenie Ministra Nr 185 
z 10.X1.55 r. L. dz. KS/110a/34/55 w sprawie dokumentacji 
pierwotnej produkcji pomocniczej (wydane drukiem). 


Zarządzenie Ministra Nr 186 
Z 14.XI.55 r. L. dz. Fi/101/10/55 w sprawie obniżenia limitów 
bezosobowego funduszu płac dla jednostek i zadań budżeto- 


wych. 


Okólnik Ministra Nr 48 
z 3.XI.55 r. L. dz. CZZ/24/55 w sprawie powierzenia przez: 
przedsiębiorstwa budowlane materiałów do przerobu jed- 
nostkom innych resortów. 


Okólnik Ministra Nr 49 
z 8.XI.55 r. L. dz. GM/3/5977/55 w sprawie przesuwania pra- 
cowników z aparatu administracyjnego do produkcji. 


Pismo okólne Ministerstwa Nr 74 
z 8.XI.55 r. L. dz. PL/4/4743/55 w sprawie uchylenia pisma 
okólnego dotyczącego sporządzania protokółów zastępczych 
i zaliczania kwot tych protokółów do wartości wykonanej 
produkcji. 


Pismo okólne Ministerstwa Nr 76 
z 19.XL.55 r. L. dz. GM/2/6071/9-14/55 w sprawie narady ro- 
boczej radców prawnych. 
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